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Officiële uitgave van gemeente 's-Hertogenbosch. 


Kerkstraat 16A: Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn 

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum 

Kerkstraat 16 A, 5211 KG, 's-Hertogenbosch het plaatsen van een airco units op het dak bouwen 
WB00032391 04-07 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum 
staat vermeld. 
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